AP OLINAR mrocnwic MV IM EO 


Zolnierz z 1831 r. b. wojsk polskich. 


Przeżywszy lat 65 po krótkićj a dolegliwćj chorobie opatrzony SS. Sakramentami 
zasnął w Panu dnia 112 Stycznia 1875 r. 


Przyjaciele zmarłego zapraszają znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w dniu 14. Stycznia 
1875 r. to jest we Czwartek o godzinie 3-ciéj po południu ze Spitala św. Łazarza wprost na. Cmentarz. 
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